HARDWARE 


Externe harde schijven 


Draagbare gigabytes 


Nieuwe computers hebben tegenwoordig een harde schijf van 


minstens 80 GB. Gigantisch veel zou je denken, maar met de 
opkomst van digitale video en breedbandinternet blijkt dat 
de schijf al snel vol zit. Een extra harde schijf is dan de 
oplossing. Ben je niet zo handig met computers of 

wil je je gegevens mobiel houden, dan kies je 

best voor een externe harde schijf … 


Maxtor OneTouch 250GB 
usb 2.0/FireWire 


Lacie Hard Drive 160GB usb 2.0 


lomega HDD 250GB 
usb 2.0/FireWire 


CLICKX MAGAZINE 55 - 2 DECEMBER 2003 r 


IN WIE VAN DE 3 LEGGEN WE TELKENS DRIE 
TOONAANGEVENDE PRODUCTEN OP DE TESTBANK 


EN 
En 


Maxtor OneTouch 250GB 


usb 2.0/Fire Wire 


Deze OneTouch harde schijf van 
Maxtor heeft een opslagcapaciteit 
van 250 GB en is voorzien van 
FireWire en usb 2.0-aansluitin- 
gen. Het toestel heeft een exter- 
ne voeding. De harde schijf zit in- 
gebouwd in een aluminium om- 
hulsel dat zeer stijlvol en mooi af- 
gewerkt is. De schijf wordt gele- 


verd met een voet, zodat hij ver- bel op de computer wordt de ZAR: nn 
ticaal geplaatst kan worden. Ach- schijf automatisch gedetec- Schrijven FireWire: 
teraan het toestel vinden we de | teerd. Het formatteren van Lezen usb: mm 
verschillende aansluitingen en de schijf is niet meer nodig, Schrijven usb: OEH 

een powerknop. Er zijn twee \ zodat je onmiddellijk kan be- Toegangstijd: EH 


FireWire-poorten voorzien, zodat 
het koppelen van verschillende schij- 


Totaal: ERE 
ven geen enkel probleem vormt. Vooraan vin- van 8MB. In onze test scoorde de Maxtor aan- 
den we één enkele toets terug die blauw op- gesloten op FireWire zeer goed, met een ge- 
licht wanneer de schijf ingeschakeld wordten _middelde transfersnelheid van 29 MB per se- PRODUCTINFO 


flikkert bij diskactiviteit. Deze toets kan je in- 
stellen zodat er bij het indrukken ervan een 
automatische back-up genomen wordt van de 


GBE jouw ingestelde schijven en/of map- 
pen. Voor deze functie moet je wel 
Ss _de meegeleverde software in- 
_— stalleren. Wil je geen gebruik 
maken van deze optie, dan is 
de installatie van de software 
niet nodig en is de schijf plug 
and play. Na het aansluiten 
van de FireWire- of usb-ka- 


ginnen werken. Intern vinden we 
een 7.200 rpm schijf met een cachegeheugen 


conde. Bij de test met de usb 2.0-aansluiting 
haalden we een gemiddelde snelheid van 21 
MB per seconde. 


De Maxtor OneTouch vinden we zeker 
de moeite waard. Dat de schijf voor- 
zien is van FireWire en usb 2.0 is een 
pluspunt. De Maxtor is ook een heel 
stille schijf. De prijs is aan de hoge kant. 
We zeggen er wel bij dat we dezelfde 
schijf op verschillende websites van 
computerwinkels al een heel stuk goed- 
koper geprijsd zagen staan. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 


Prijs: mm 


Naam: Maxtor OneTouch 250GB usb 
2.0/FireWire Combo 
Leverancier: Tech Data , 


Lacie Hard Drive 
160GB usb 2.0 


Het model dat Lacie ons stuurde is er één met een design van 
de heer F.A. Porsche. Het toestel is uitgerust met een usb 2.0- 
aansluiting en wordt gevoed door een externe spanningsbron. 
Achteraan vinden we een kleine powerknop waarmee je het toe- 
stel aan of uit kan schakelen. De behuizing van deze Lacie schijf 
is in kunststof uitgevoerd en heeft een metaalachtig uitzicht. 
Vooraan vinden we een klein lichtje dat aangeeft of de disk in- 
geschakeld is en dat bij diskactiviteit begint te flikkeren. Druk- 


[www.techdata.be | 
Telefoon: 02/583.83.11 
Prijs: € 449 

Garantie: 2 jaar 


CONCLUSIE 


De schijf van Lacie heeft de beste res- 
ponstijd van alle schijven uit de test. 
Jammer dat er geen FireWire-aanslui- 
ting voorzien is. De lees- en schrijf- 
prestaties van deze schijf zijn niet uit- 
zonderlijk, maar hij scoort toch nog be- 
ter dan de Maxtor- schijf aangesloten 
op usb 2.0. 


Cachegeheugen: Het geheugen dat 
een computer reserveert om recent 
gebruikte gegevens beschikbaar te 
houden voor een volgende soortgelijke 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 


knoppen voor extra functies zijn niet voorzien. De harde schijf Lezen sb: Ee opdracht. De cache loopt als het ware 
zelf draait tegen 7.200 rpm, heeft een cachegeheugen van 2 MB benijvenrnsk: el vooruit op de vraag naar gegevens. 
en een capaciteit van 160 GB. Bij het aansluiten op de compu- Ee 

ter wordt de schijf automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd. Tosgangstid: mE FireWire: Ook wel IEEE1394 of iLink 
Omdat de schijf al op voorhand geformatteerd is, kan je ze on- Prijs: EE genoemd. Een soort seriële verbin- 


middellijk gebruiken. De harde schijf wordt geleverd met een Totaal: dingspoort die in vele opzichten op 
cd-rom waarop we spijtig genoeg geen back-upsoftware vonden. usb lijkt. 
Deze schijf van Lacie haalt in de tests gemiddelde scores en pres- PRODUCTINFO 


teert daarmee naar behoren. 
We noteerden 23 MB per se- 
conde als leessnelheid en 16 
MB per seconde voor het 
schrijven. Met een toegangs- 
tijd van 14 ms scoort de Lacie 
het beste van de drie geteste mo- 
dellen. 


Naam: Lacie 160GB Hi-Speed usb 2.0 
Desktop 7200 rpm Hard Drive 
Leverancier: Lacie, 

[ www.lacie.com/be |] 

Telefoon: 02/639.14.70 

Prijs: € 239 

Garantie: 2 jaar 


Plug & play: Term om aan te duiden 
dat een programma of bepaalde hard- 
ware zich bijzonder gemakkelijk laat 
installeren. De computer herkent zelf- 
standig het aangesloten randapparaat 
en installeert zelf de correcte stuurpro- 
gramma's waardoor het heel snel goed 


functioneert. 
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Wie van de 3 


lomega HDD 250GB 


usb 2.0/Fire Wire 


De harde schijf van lomega heeft het spor- 
tiefste design van allemaal. De behuizing be- 
staat uit grijze kunststof en heeft bovenaan 
een blauw lichtje dat aangeeft dat de schijf is 
ingeschakeld en dat flikkert bij activiteit. Ach- 
teraan de schijf vinden we één usb 2.0- en 
twee FireWire-aansluitingen. Ook de lome- 
ga-schijf heeft geen drivers nodig en wordt bij 
aansluiting op de computer automatisch ge- 


Alles over computer & internet 


detecteerd en geïnstalleerd. Iomega voorzag, 
in tegenstelling tot de andere merken, ook een 
cooler in de behuizing. We vonden de cooler 
echter vrij luidruchtig, zeker wanneer de schijf 
op je bureau komt te staan. Nadelig vonden 
we dat deze cooler blijft doordraaien ook al 
staat de computer uit. Tot onze spijt vonden 
we geen powerknop op de schijf van Iomega, 
waardoor we telkens verplicht waren de voe- 
ding los te koppelen om hem uit te schakelen. 
Bedieningsknoppen vind je niet terug op deze 
schijf. Het nemen van back-ups kan je ge- 
makkelijk met de back-upsoftware van lome- 
ga of Norton Ghost 2003 die bij de schijf mee- 
geleverd worden. Op onze testbank scoorde 
de lomega goed tot zeer goed. Aangesloten op 
FireWire noteerden we een leessnelheid van 
25 MB per seconde en een schrijfsnelheid van 
15 MB per seconde. De resultaten gemeten 
met de usb 2.0-aansluiting waren bijna iden- 
tiek aan die van de FireWire-aansluiting. We 
noteerden 24 MB per seconde leessnelheid 
en 17 MB per seconde schrijfsnelheid. 


— Geert Coolen — 


De lomega harde schijf laat goede pres- 
taties noteren. De resultaten gemeten 
met FireWire en usb 2.0 liggen zeer 
dicht bij elkaar. lomega heeft duidelijk 
werk gemaakt van beide interfaces. We 
missen aan de lomega wel een power- 
knop en de ingebouwde ventilator, die 
behoorlijk veel lawaai maakt, begon 
ons na een tijdje mateloos te irriteren. 


Lezen FireWire: IEEE 

Schrijven FireWire: EE 

Lezen usb: | 

Schrijven usb: ER 

Toegangstijd: ER 

Prijs: nn 
ol | 


PRODUCTINFO 

Naam: lomega 250 GB usb 2.0/FW 
Desktop Hard Drive 

Leverancier: Tech Data, 

[ www.techdata.be | 

Telefoon: 02/583.83.11 

Prijs: € 359 

Garantie: 2 jaar 


ALGEMENE CONCLUSIE 


Het was niet eenvoudig een keuze te maken uit deze drie harde schijven. Alle drie de 
schijven scoren goed tot zeer goed. We merkten dat harde schijven aangesloten op 
FireWire beter presteren dan wanneer ze met usb 2.0 verbonden zijn. Theoretisch zou 
dit andersom moeten zijn, maar de praktijk vertelt het tegendeel. De oorzaak hiervan 


is dat de sturing van usb-poorten de processor meer belast dan FireWire. Wanneer we 
alle resultaten op een rijtje zetten en de optelsom maken, scoort lomega net iets beter 
dan Lacie. Maar de resultaten liggen zeer dicht bij elkaar en de verschillen zijn in de 
praktijk nauwelijks merkbaar. Ondanks de ge inder kiezen we toch voor de 

\ansluitingen voor zowel FireWire als usb 2.0 en de meegeleverde 
software gaven uiteindelijk de doorslag. 
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